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Resume. — Description de Poly stoma chiromantis n. sp., Polystome du groupe « africanum », 
caraeterise principalement par son appareil digestif sans anastomose transverse, l’absence ou la 
rarete de grains d’hematine dans le gastroderme et la morphologie des hamuli. 

Abstract. — Description of Polystoma chiromantis n. sp., a Polystome belonging to the (i afri¬ 
canum group ; the species is mainly characterized by its digestive system without transversal 
anastomosis, the ahsence or scarcity of hematin grains in the gastrodermis and the morphology 
of the hamuli. 


En 1974, Euzet, Combes et Knoepffler signalaient chez les Chiromantis rufescens 
dc Centrafrique la presence d’un Polystome que linsuffisance de materiel (2 exemplaires) 
et surtout 1’absence d’information sur le systeme digestif empechaient de deerirc. E 11 1975, 
Tun de nous (L.-Ph. Knoepffler) reeoltait an Gabon et chez lc meine hdte 5 exemplaires 
en tous points comparables mais dont la disposition des branches digestives etait encore 
inobservable. Enfin, en 1976, un d’entre nous (J. Dupouy) obtenait au Cameroun et toujours 
chez le meme hote trois specimens chez lesquels pouvait etre dessinee, sur le vivant, lYxten- 
sion de l’apparcil digestif. 

Cet ensemble de donnees permet dc dormer line description dc ee Polystomal idae. 


Polystoma chiromantis n. sp. 

Hote : Chiromantis rufescens (Gunther, 1868), Anura, Rhaeophoridae. 

Habitat : Yessie urinaire. 

Localites : Yaounde, Cameroun (type) ; Makokou, Gabon ; Lamaboke, Centrafrique. 

Materiel etudie : 3 exemplaires du Cameroun, 4 du Gabon, 2 de Centrafrique, tous adultcs ; 
les dimensions donnees dans la description sont celles du type et des 2 eotypes du Cameroun. 


* J. Dcpouy, Laboraloire de Biologie Generate , Universite de Yaounde , B.P. 812 , Yaounde (Came¬ 
roun). 

L.-Ph. Knoepffler, Centre d’Ecologie mediterraneenne , Laboratoire Arago, 66650 Banyuls-sur-Mer 
(France). 
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1 mm 



Fig. 1. — Poly stoma chiromantis n. sp. 

Vue ventralc cFun exemplaire recolte chez Chiromantis rufescens (Gunther, 1868) au Cameroun. 


Description 

Nos exemplaires mesurent de 8,0 a 9,5 mm de longueur totalc ; la largeur maximale 
du corps en avant du hapteur varie de 2,0 a 2,4 et la largeur au niveau des vagins de 1,4 
a 1,7 mm. Le corps est elanee (fig. 1). 

Le hapteur, plutot reduit (moins d’un cinquieme de la longueur totale du ver), mesure 
de 1,32 a 1,75 mm de longueur sur 1,88 a 2,25 mm de largeur. Les ventouses de la paire 
anterieure (diametre moyen : 380 (Jim) sont legerement plus grandes que celles de la paire 
posterieure (310 p,m), eelles de la paire eentrale etant sensiblement intermediates. Les 
hamuli (fig. 2) mesurent de 400 a 440 p.m de l’extremite anterieure du manche au point 
lc plus posterieur du erochet ; ils ont une forme elassique, avec manche plus long que la 
garde, eneoehe mediane bien marquee et pointe puissantc. 

L’entonnoir buccal mesure de 250 a 380 p.m de largeur ; le pharynx mesure de 210 a 
220 [im de longueur sur 175 a 200 [xm de diametre transversal. 

L’appareil digestif, tel qu’il a pu ctre observe in vivo et sur eertaines preparations, 
est du type avec anastomose haptoriale mais sans aucune anastomose transverse ; les 
branches lateralcs ne montrent de digitations que vers Pinterieur et ees digitations ne 
depassent pas ou ne depassent qu’a peine le plan sagittal. Mais ce qui parait le plus earac- 
teristique de ce systeme digestif est la rarete ou meme Tabsence totale, ehez la plupart 
des individus, de grains noirs d’hematine dans les cellules. 11 en resulte que le eontour 
des branches digestives et de leurs digitations n’est visible que sur le vivant, grace au 
sang ingere. Sur l’ensemble de nos dix specimens, seul un exemplaire du Cameroun montre 
(apres fixation, coloration et montage au Baume) un appareil digestif avee granulations 
d’hematine. Yu le developpement recent (Tinsley, 1973 ; Rohde, 1973) des reeherches 
sur le gastroderme des Polystomatidae, et notamment sur le rcjet des dechets, nous pensons 
que P. chiromantis meriterait d’etre etudie tout specialement et pourrait reveler un eyele 
original dans son aetivite digestive. 

L’apparei] genital presente les organes elassiques des Polystoma. Le bulbe eopulateur 
eomporte les 8 epines habituelles. I/ovaire est grand (de 675 a 825 sur 330 a 430 p,m) ainsi 
que ]es reufs uterins (225 a 245 sur 125 a 145 ptm) ; eeux-ei sont au nombre de 1 a 6 ehez 
nos exemplaires. 
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Discussion 

Les specimens decrits presentent tous les caracteres da genre Polystoma Zeder et font 
partie du groupe « africanum » au sens de Combes (1977). Ce groupe comprend des especes 
voisines, mais que Ton pcut parfaitement distinguer si Ton tient coinpte de la forme pre¬ 
cise des hamuli et de la silhouette de l’appareil digestif. Parmi les cspeces qui, comme celle 



Fig. 2. — Hamuli de Polystoma chiromaniis n. sp. : A et B, exemplaires du Caineroun ; 

C, D et E, exemplaires du Gabon ; F, exemplaire de Centrafrique. 

que nous decrivons ici, ne presentent pas d’anastomose digestive transverse, la distinction 
est faite d’apres Fextension des digitations lateralcs (c’est-a-dire dirigees vers les hords 
de Fanimal) et axiales (dirigees vers l’interieur). 

Aucune espece decrite h ce jour ne presente a la fois des digitations axiales pen deve- 
loppees et des digitations laterales quasiment absentes, comme e’est le cas chez nos spe¬ 
cimens ; l’absence de pigmentation des cellules du gastroderme chez la plupart des indi- 
vidus ajoutc a leur originalite. Nos exemplaires se caracterisent encore par leur forme elan- 
cee, un rapport hapteur/corps reduit, des hamuli a garde et manche bien separes, un pen 
plus grands que le diametre ventousaire moyen. 

11 faut enfin preciscr que les specimens recoltes chcz les Chiromantis rufescens du Came- 
roun, du Gabon et dc Centrafrique presentent une homogeneite remarquable comme cn 
temoigne tout particuliercmcnt lc dcssin (fig. 2) des hamuli. 



— 220 — 


Nous proposons la creation de l’espece Polystoma chiromantis , dont le nom rappelle 
1 hote dont elle a de fortes chances d’etre etroitement specifique, comme le sont vis-a-vis 
de lcurs hotes respectifs les Polystomes europeens et africains decrits a ce jour. 
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